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भूतल परिवहन मंत्रालय 

( नौवहन पक्ष ) 


नई दिल्ली, 8 अक्तूबर , 1993 


प्रादेश 


का . प्रा . 763( अ ) . - - केन्द्र सरकार वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम , 1958 ( 1958 
44 ) की धारा 435 एक्स द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा 20 मीटर 
से कम लम्बाई की भारतीय मत्स्य नौकाओं को इस अधिसुचना की सरकारी गजट में प्रकाशन 
की तारीख से 20 जून , 1995 तक इस शर्त के अध्यधीन वाणिज्यिक नौवहन ( भारतीय 
मत्स्य नौकाओं का निरीक्षण ) नियमावली , 1988 की अपेक्षाओं से छट देती है कि ऐसी 
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- - - - - - - - 
नौकाओं में निम्नलिखित नियमों और विनियमों में निर्धारित उपकरण होंगे और उनको 
कार्यक्षम स्थिति में बनाए रखा जाएगा: - - 

1. वाणिज्यिक नौवहन ( अग्निशमन उपकरण ) नियमावली 1968 । 
2. वाणिज्यिक नौवहन ( जीवन रक्षा उपकरण ) नियमावली , 1982 और 
3. वाणिज्यिक नौवहन ( समुद्र में टकराव मे बचाव ) विनियमावली , 1975 । 


[ फा . सं . एस प्रार . 11013/ 3/ 92- एम ए ] 

एम . एन . कवकड़, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SURFACI: TRANSPORT 

( Shipping Wing ) 

ORDER 

New Delhi , the 8th October , 1993 
S .O . 763( E ) . - - In exercise of the powers conferred by section 435 Y of the 
Merchant Shipping Act , 1958 (44 of 1958 ) , the Central Government hereby 
exempts the Indian Fishing Boats of less than 20 metres in length from the 
requirements of the Merchant Shipping ( Indian Fishing Boats Inspection) Rules , 
1988 from the date of publication of this Norification in the Official Gazette up . 
to 20th Jane, 1995 subject to the condition that such boats shall carry the 
equipments prescribed in following Rules and Regulations and the same are 
maintained in efficient condition : --- 

1 . The Merchant Shipping ( Fire Appliances ), Rules, 1968 ; 
2 . The Merchant Shipping ( Life Saving Appliances ) Rules , 1982 , and 

The Merchant Shipping (Prevention of Collisions at Sea ) Regula 
tions, 1975 . 

[ F. No. SR-110133592 - MA] 

S . N . KAKAR , Jt. Secy. 
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